MANIUSIA OŻÓG * 


dwuletnia córeczka 


Dra Kazimierza Ozoga is. p. Maryi z Kamińskich 


zasnęła w bogu dnia 27 Grudnia 1893 roku o godzinie 


wpół do 4 rano. 


W niezmiernym żalu pozostali ojciec wraz z żoną i synkiem zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który odbędzie się we Czwartek d. 28 Grudnia 
b. r. o godzinie 2 po południu z domu pod L. 60 przy ulicy Grodzkiej, wprost 


na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy A Szafrańskiego w Krakowie. 
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